Cara menghitung 90 hari dalam 180 di wilayah Schengen
Metode resmi menghitung ke belakang untuk aturan Schengen 90/180, mengapa hari kedatangan dan kepergian sama-sama dihitung, dan apa yang diubah EES.
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Untuk menghitung 90 hari dalam 180 di wilayah Schengen, ambil tanggal yang Anda urus, jumlahkan setiap hari yang Anda lewatkan di 29 negara Schengen selama 180 hari yang berakhir pada tanggal itu, dan jaga total itu di 90 atau kurang. Schengen 90/180 Counter menjalankan pemeriksaan itu untuk semua tanggal sekaligus, gratis di iPhone.
Keterbukaan: AppStoryo dijalankan oleh studio yang mengembangkan Schengen 90/180 Counter. Perbandingan di bawah ini memakai kriteria yang dapat diverifikasi publik dan menyebut alternatif yang nyata.
Apa sebenarnya yang dihitung aturan Schengen 90/180?
Ia menghitung hari, bukan perjalanan, dan menghitungnya di seluruh wilayah, bukan negara per negara. Wilayah Schengen terdiri dari 29 negara — 25 negara anggota UE ditambah Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein — dan untuk batas ini mereka berlaku sebagai satu teritori. Empat hari di Portugal, sepekan di Polandia, dan satu akhir pekan di Islandia adalah sebelas hari dari 90 yang sama; melintasi perbatasan internal tidak menyetel ulang apa pun.
Hal kedua yang dihitungnya adalah jendelanya. Batasnya bukan 90 hari per tahun, bukan per semester kalender, dan bukan per paspor: ini 90 hari di dalam rentang 180 hari yang sedang ditanyakan, jadi jawabannya bergantung pada tanggal dalam pertanyaan. Schengen 90/180 Counter menyimpan seluruh riwayat perjalanan di satu tempat sehingga pertanyaan itu bisa diajukan untuk tanggal mana pun.
Bagaimana cara menghitung 180 hari ke belakang dari sebuah tanggal?
Bekerjalah mundur. Ambil tanggal yang Anda urus, mundur 179 hari untuk mendapatkan blok 180 hari yang berakhir di situ, lalu jumlahkan setiap hari yang Anda lewatkan di dalam wilayah pada blok itu. Total 90 menempatkan Anda di plafon; 74 menyisakan 16 hari ruang, dan hanya untuk tanggal itu, karena besok bloknya sudah bergeser.
Itu metode resmi, bukan aturan kira-kira. Halaman Komisi tentang kalkulator tinggal singkat merangkumnya dalam satu kalimat: hitung 180 hari ke belakang dari setiap hari tinggal Anda dan pastikan totalnya tidak melebihi 90. Kata yang menanggung bebannya adalah setiap hari: sebuah masa tinggal sah hanya jika setiap harinya lulus uji, jadi perjalanan 20 hari berarti dua puluh pemeriksaan terpisah — tepatnya aritmetika yang tidak dikerjakan siapa pun dengan tangan.
Apakah hari kedatangan dan hari kepergian dihitung keduanya?
Keduanya dihitung sebagai hari penuh, sesingkat apa pun Anda berada di wilayah itu. Mendarat di Milan pukul 23.40 dan itu hari pertama; terbang dari Lisbon pukul 06.15 dan itu hari lain lagi. Akhir pekan Jumat sampai Minggu adalah tiga hari dari 90, bukan dua, dan sepanjang setahun perjalanan singkat pembulatan itu memakan dua pekan.
Ini juga titik di mana alat yang benar-benar bekerja sepakat secara terbuka. Deskripsi App Store 180 Days: Schengen Calculator menyebut ia melaporkan hari terpakai "termasuk pada tanggal kedatangan dan tanggal kepergian", dan Schengen Calculator 90/180 menyatakan "hari masuk maupun hari keluar sama-sama dihitung". Itulah cara implementasi memperlakukan aturannya; pemeriksaan yang mengikat tetap kalkulator Komisi dan petugas di perbatasan.
Mengapa jendela 180 hari mengembalikan hari?
Karena ia bergerak. Setiap hari yang berlalu menghapus satu hari di ujung jauh, sehingga perjalanan lama akhirnya berhenti dihitung. Saran perjalanan Inggris untuk Prancis menyatakan tinjauan ke belakang itu tanpa berbelit — kunjungan ke negara-negara Schengen dalam 180 hari sebelum Anda bepergian dihitung ke dalam 90 hari Anda —, yang juga berarti kunjungan yang lebih lama tidak. Masa tinggal 30 hari yang berakhir 1 Maret keluar dari setiap jendela sejak 28 Agustus: 27 Agustus adalah tanggal terakhir yang blok 180 harinya masih menjangkaunya.
Jadi pertanyaan yang berguna jarang berapa hari yang sudah Anda pakai, melainkan kapan Anda mendapatkannya kembali: tanggal pertama ketika cukup banyak perjalanan lama sudah gugur sehingga yang baru pas. Schengen 90/180 Counter menggambar jendela bergerak itu sebagai peta panas kalender, sehingga tanggal itu menjadi sesuatu yang dilihat, bukan diturunkan.
Apa yang berubah sekarang setelah Sistem Masuk-Keluar berjalan?
Hitungannya bukan lagi milik Anda sendiri. Komisi mencatat bahwa EES beroperasi sepenuhnya pada 10 April 2026, dan saran Inggris menggambarkannya sebagai pengganti sistem lama pengecapan paspor secara manual: registrasi biometrik, tanpa biaya, catatan digital yang berlaku tiga tahun, dan tanpa pemindaian sidik jari untuk anak berusia 11 tahun atau kurang. Sistem itu kini menyimpan riwayat masuk dan keluar yang lengkap, sehingga cap yang hilang berhenti menjadi pembelaan.
Aplikasi ini adalah alat bantu seluler untuk orientasi sehari-hari; keputusan akhir atas izin masuk selalu berada pada otoritas perbatasan negara yang Anda kunjungi.
Kalimat itu berasal dari deskripsi App Store Schengen 90/180 Counter, dan itu kerangka yang tepat: sebuah penghitung membelikan Anda kesempatan menyadari kelebihan tinggal sebelum memesan, bukan argumen di pemeriksaan paspor. Melebihi juga, dan saran Inggris yang sama memperingatkan larangan masuk hingga tiga tahun.
Kapan penghitung hari tidak menjadi alat yang tepat?
Ketika masa tinggal Anda bukan masa tinggal singkat. Hari-hari dengan izin tinggal atau visa nasional jangka panjang berada sepenuhnya di luar hitungan 90/180, sehingga memberikannya ke penghitung menghasilkan angka yang tidak berarti apa pun. Itu pergantian kategori, bukan kuantitas, dan tidak ada aplikasi yang menangkapnya.
Ia juga alat yang keliru ketika pertanyaannya hukum, bukan angka: kewarganegaraan ganda, izin yang masih diproses, petugas yang tidak setuju dengan hitungan Anda. Wilayah itu pun bukan satu-satunya jendela yang penting: dua negara anggota UE di luarnya, dan Inggris, menjalankan jam mereka sendiri, dan penghitung yang hanya Schengen akan riang melaporkan sebuah perjalanan pas sementara batas lain dilanggar.
Penghitung Schengen mana yang sebaiknya benar-benar Anda pakai?
Pilih 180 Days: Schengen Calculator jika Anda ingin alat sekecil mungkin
	Pada 2,1 MB ia yang teringan dari keempatnya dengan selisih satu orde besaran, dan tanpa iklan menurut keterangannya sendiri.
	Pembukaan selamanya sekali bayar alih-alih langganan, terikat menurut keterangannya ke akun Apple Anda di semua perangkat.
	Dinilai 4,9 dari 111 penilaian, pada versi 1.32 sejak 14 April 2026, dan hanya bahasa Inggris.

Pilih Schengen Simple jika pertanyaan sulitnya adalah seberapa lama perjalanan berikutnya
	Tujuan yang dinyatakannya adalah hitungan terbalik: masa tinggal terpanjang pada suatu tanggal tanpa merusak perjalanan yang sudah dipesan.
	Dukungan banyak pelancong, sehingga satu keluarga memakai satu aplikasi dengan kalender masing-masing.
	Basis pengguna terbesar di sini, 364 penilaian pada 4,8, tetapi 144,8 MB, hanya bahasa Inggris, dan langganan tahunan setelah uji coba sepekan.

Pilih Schengen Calculator 90/180 jika Anda ingin rekam jejak terpanjang
	Di App Store sejak 9 November 2015 dan diperbarui ke 6.6.1 pada 12 Oktober 2026, yang terbaru dari keempatnya.
	23 bahasa, melawan satu bahasa pada masing-masing dua di atas.
	Memerlukan iOS 17.0, syarat paling terjal di sini, dan fungsi penuhnya berada di balik langganan yang memperbarui sendiri.

Pilih Schengen 90/180 Counter jika Anda ingin hitungan luring, dapat diekspor, dan dalam bahasa Anda
	Ia berjalan di iOS 13.0, empat versi mayor di bawah Schengen Calculator 90/180, menjangkau iPhone yang sudah ditinggalkan yang lain.
	Halaman App Store-nya mencantumkan 44 bahasa, dan seluruh aplikasinya 22,0 MB.
	Keterangannya menggambarkan aplikasi luring tanpa akun, tanpa pelacakan, dan tanpa pihak ketiga, ditambah ekspor PDF dan CSV, simulasi perjalanan, serta jendela di luar Schengen seperti tahun pajak 183 hari
	Ia belum punya penilaian sama sekali, dan itulah pertukaran yang jujur melawan alternatif berpenilaian 364: unduh Schengen 90/180 Counter lalu bandingkan jawabannya dengan kalkulator Komisi sebelum memesan.

Pertanyaan yang sering diajukan tentang hitungan 90/180
Apakah jendela 180 hari itu periode kalender atau bergerak?
Ia bergerak. Tidak ada tanggal mulai tetap dan tidak ada penyetelan ulang pada 1 Januari: jendelanya adalah 180 hari yang berakhir pada tanggal yang Anda periksa. Itulah sebabnya satu riwayat perjalanan bisa nyaman di Juni dan kelebihan di Juli.
Berapa lama saya boleh tinggal jika 180 hari tidak memakai apa pun?
Sembilan puluh hari berturut-turut, lalu Anda harus keluar. Dengan riwayat kosong, 90 hari pertama lulus uji dan hari ke-91 gagal. Setelah masa tinggal penuh 90 hari, Anda perlu 90 hari bersih sebelum jendelanya punya ruang.
Apakah perjalanan sehari ke Swiss dihitung?
Ya. Swiss adalah satu dari 29 negara Schengen, jadi satu hari di sana adalah satu hari dari 90 yang sama, dan dihitung penuh walau Anda kembali melewati perbatasan untuk makan malam. Perbatasan internal tidak menambah kelonggaran.
Apakah transit bandara dihitung ke dalam 90 hari?
Jika Anda melewati pemeriksaan paspor dan masuk ke wilayah itu, hari tersebut dihitung. Tetap di transit internasional biasanya tidak, tetapi pengaturannya berbeda antar bandara, jadi pastikan ke maskapai, bukan ke sebuah aplikasi.
Apa yang terjadi jika saya kelebihan hanya beberapa hari?
Saran perjalanan Inggris memperingatkan bahwa melebihi batas bebas visa dapat berarti larangan masuk ke negara Schengen hingga tiga tahun. Kelebihan singkat tetap tercatat, dan sejak April 2026 sistem perbatasan menyimpan tanggal persisnya.
Apakah Sistem Masuk-Keluar menghitung harinya untuk saya?
Ia merekam setiap masuk dan keluar, yang menjadi dasar hitungan apa pun, tetapi Komisi menggambarkannya sebagai sistem registrasi dan menerbitkan kalkulator tinggal singkat secara terpisah. Aritmetika perencanaan tetap milik Anda sebelum memesan.
Bisakah saya menyetel ulang hitungan dengan keluar satu akhir pekan?
Tidak. Keluar menghentikan penambahan, tetapi tidak ada yang sudah berada di dalam jendela hilang karena Anda menyeberang keluar. Hanya waktu yang berlalu menghapus hari, 180 sekaligus, jadi tanggal Anda mendapatkannya kembali adalah hitungan, bukan pilihan.
Haruskah saya percaya aplikasi lebih dari cap paspor saya?
Tidak ada yang sendiri cukup. Sejak April 2026 pengecapan beralih ke catatan digital, dan sebuah aplikasi hanya tahu perjalanan yang Anda masukkan. Rekonsiliasikan keduanya, periksa kalkulator Komisi, dan anggap otoritas perbatasan sebagai final.
Aritmetikanya tidak sulit, hanya tak kenal lelah: satu pemeriksaan untuk setiap hari setiap perjalanan, melawan jendela yang bergeser tiap hari. Jika Anda lebih suka tidak mengerjakannya dengan tangan, Schengen 90/180 Counter gratis di iPhone dan bekerja luring.

Source: https://appstoryo.com/id/blog/how-to-count-90-days-in-180-schengen
Lisensi: CC BY 4.0
Kutip sebagai: Lubor Šimůnek (2026). Cara menghitung 90 hari dalam 180 di wilayah Schengen. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o. https://appstoryo.com/id/blog/how-to-count-90-days-in-180-schengen
OEBPS/cover.jpg





OEBPS/nav.xhtml
Daftar isi

		Cara menghitung 90 hari dalam 180 di wilayah Schengen

		Apa sebenarnya yang dihitung aturan Schengen 90/180?

		Bagaimana cara menghitung 180 hari ke belakang dari sebuah tanggal?

		Apakah hari kedatangan dan hari kepergian dihitung keduanya?

		Mengapa jendela 180 hari mengembalikan hari?

		Apa yang berubah sekarang setelah Sistem Masuk-Keluar berjalan?

		Kapan penghitung hari tidak menjadi alat yang tepat?

		Penghitung Schengen mana yang sebaiknya benar-benar Anda pakai?

		Pertanyaan yang sering diajukan tentang hitungan 90/180





